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2. IDENTIFICAÇÃO DA HISTÓRIA 


Em 1987, a polícia de Atlanta recebeu uma ligação peculiar: as paredes da casa de um 


casal de idosos estavam sangrando sem explicação aparente. 


A história fica por conta do portal Truly Adventurous 


(https://www.trulyadventure.us/blood-house). 


Figura 1 capa. 


THE 


BLOOD HOUSE 


FOUNTAIN DRIVE 


Figura 2: trecho da história. 


WHEN HUMAN BLOOD OVERTAKES A HOUSE AMID RACIAL 
TURMOIL IN 1987 ATLANTA, TERRIFYING THE FAMILY 
INSIDE, A MYSTERY OPENS UP THAT PERSISTS TO THIS 


DAY. THE UNTOLD TRUE STORY BROUGHT TO LIFE 
THROUGH A TROVE OF INTERVIEWS, OFFICIAL RECORDS, 
AND RARE DOCUMENTS. 


3. COMO A HISTORIA REALMENTE OCORREU, DE ACORDO 


COM FONTES DA ÉPOCA? 


O primeiro artigo de jornal veio de um exemplar da Atlanta, e foi republicado em 10 


de setembro de 


1987 (https://www.newspapers.com /article/the-albuquerque-tribune- 
blood-house-fir/122038065/). Ela conta como William Winston (de 79 anos) e Minni Clyde 
(de 77 anos) encontraram 5 dos 6 cômodos da casa repleta de manchas de sangue 
após ela sair da banheira e ver uma pequena poça no chão com um pequeno chafariz 


de sangue, e chamado o marido, no dia 8 de setembro. 


O sangue foi visto também em outros pontos do chão e das paredes da casa. O 
laboratório examinou o sangue e o classificou como humano, mas ainda deveria 


determinar o tipo no mesmo dia. 


Figura 3: trecho do artigo. 


Blood oozing through home | 
baffles its inhabitants, police 


ATLANTA (AP) — Police say they're 
puzzled by the appearance of human blood 
on the floors and along walls of a house and 
hope lab tests will show where it could have 
come from. 

The elderly couple who has lived in the 
house for 22 years say it isn't their blood 

“I'm not bleeding,” said William Winston, 
79. “My wife's not bleeding. Nobody else was 
here.” 

The blood was identified as human 
Wednesday by the State Crime Laboratory, 
said Atlanta Police Lt. Horace Walker. 

The lab was expected to determine the 
blood type today, police spokesman Kevin 
Forier said. 

Police expect to find a logical explanation 
for the phenomenon, Forier said, adding that 
he doubted investigators would take such 
measures as tearing up the floors in the 
six-room brick house in southwest Atlanta 


Winston's 77-year-old wife, Minnie Clyde, | 
said: "I still don't believe it's human blood. Ï | 


don't care what they say 

“I don't know where it came from and | 
don't want to have anything to do with it,” 
she said. “People are coming out here to see 
it and troubling us. Ï haven't had any sleep 
today and I probably won't get any tonight.” 

Although police had no evidence of 
wrongdoing, the house was declared a crime 
scene to keep away reporters and curiosity 


seekers, Homicide Detective Steve 
Cartwright said 
“Its an extremely strange situation,” 


Cartwright said. 


Mrs. Winston said she stepped out of the 
bathtub late Tuesday to find a floor covered 
with blood. She said she called her husband 
to “come look at all this red stuff coming out 
of the floors.” 


| 


Figura 4: William e Minnie. 


William Winston is the phone Wednesday by neighbor Vera Hector. Winston and his wife, 
Minnie, can't explain human blood in their home of 22 years. 


Outra matéria (https://www.newspapers.com/ article /the-atlanta-constitution-blood- 


house-art/122037840/) afirma que ela não sabia de onde o sangue estava vindo, que não 


parecia sangue nem cheitava como sangue. 


Figura 5: trecho da matéria. 


“I didn't get scared,” Mrs. Win- 
ston said, “because I didn't know 
where it was coming from. It didn't 
look like blood, and it didn’t smell 
like blood.” 


Outra matéria (https://www.newspapers.com/article/the-greenville-news-blood- 
house-sep-10/122037916/) trazia uma explicação da polícia: William fazia diálise, e usava 


uma máquina para fazê-la em casa, então um mau funcionamento no aparelho poderia ser a 


explicação. 


Figura 6: trecho da matéria. 
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“Ip to be a, uses a kidney machine. 
Mo “nho Emo bleeds.’ The Forier said police expect to find 


a logical explanation for the blood. 
man apparently was on dialysis, Homicide Detective Steve Car- 


though,” Forier said. twright said “no crime has been 
Dialysis is a treatment for committed” and nothing was 


ple with kidney trouble in h found to indicate any wrongdoing 
blood is run through a machine to but the house was declared a 
cleanse it as a kidney normally crime scene to keep reporters and 
does. Winston told reporters he  curiosity-seekers away. 


Uma matéria do dia 11, porém, traz atualizações. O sangue encontrado não era do 
mesmo tipo que o de William, já que o sangue jorrado era apenas do tipo O, e o 
sangue de Winston era tipo A. O casal também estava cansado da atenção recebida pela 


população e não pretendia atender ligações ou à porta. 


Figura 7: matéria do dia 11. 


No Answer Is Found 
For Blood in House 


Associated Press 


ATLANTA — A police official 
said investigators will not try to 
solve the mystery of a blood- 
spattered house if they are sat- 
isfied no crime was committed. 

The human blood was found 
late Tuesday on the floors and 
along walls at the southwest At- 
lanta home of William Winston, 
79, and his wife, Minnie Clyde 
Winston, 77. William Winston is a 
dialysis patient, but the State 
Crime Lab on Thursday said the 
blood found at the home does not 
match his. 

“We have no leads at this 
time,” Lt. Horace Walker said 
Thursday. “We will continue a 
routine investigation and if we 
find that no crime was commit- 
ted, we're through with it. As we 
see it now, there has been no 
crime. 

“Someone could have done this 
as a hoax,” he said. “It concerns 
me that we don’t have any an- 
swers.” 


State Crime Lab Director 
Lary Howard said tests showed 
the blood was type O, while 
Winston has type A. Authorities 
had wondered if the blood come 
have come from Winston because 
he are go ue dialysis ene 
regularly to have his 
AN by a kidney machine. 

Howard did say more samples 
from Winston and his wife would 
be tested. 


Mrs. Winston said Thursday 
she was weary of all the attention 
rr de bizarre discovery. 

“I still don't know where the 
blood came from, and I’m tired 
of all these people asking me all 
these questions,” she said. “If 
anybody comes here today, I’m 
not going to open my door.” 

She said she was besieged with 
calls and visits Wednesday. 

“The phone rang all night, 
people asking me questions,” she 
said. “I’m fed up with all this.” 

She said she has not found any 
new spots of blood. 


4. O CASAL ADOTOU UMA POSTURA DE NEGACAO? 


Em uma matéria de 24 de setembro de 1987 


(https://www.newspapers.com /article/the-orlando-sentinel-blood-house- 


denial/122400258/), a versão da história já havia mudado. Agora, o casal afirmava que 


havia visto algo parecido com sangue jorrando, mas que não era mais sangue, e sim 
um vazamento no chão do banheiro que combinou corante de um tapete com água 


cheia de ferrugem. 


Figura 8: negação por parte do casal. 


WH ATLANTA 


HOUSE OF BLOOD. The blood 
in the Winston house remains a 
mystery, but police have given a 
low priority to the case. “We have 
not stopped looking because we 
know houses don't bleed,” said a 
police spokesman. “Until such 
time we have determined a crime 
was committed, it doesn’t merit a 
whole group of investigators work- 
ing on it when there are homi- 
cides to be solved.” Minnie Win- 
ston, 77, reported early this month 
that blood was spurting “like a 
sprinkler” from a hole in the bath- 
room floor, Splatters were found 
in several other rooms of the 
house. Experts pronounced it hu- 
man blood. William Winston, 79, 
denies it. “It was a lie there was 
ever blood in this house,” he said. 
Winston claims the splatters were 
dye from a rug and rusty water. 


Ao mesmo tempo, a policia havia concluido que nenhum crime tinha sido 
cometido, que o caso tinha recebido uma baixa prioridade e que haviam homicídios 


reais para se investigar. 


Um investigador paranormal 
(https: / /web.archive.org/web /20130526074311 /http: /labyrinth1 3.com/eBook- 


Labyrinth13.pdf) decidiu esperar e entrevistar o casal algum tempo depois. Ele descobriu 


que eles jamais experimentaram nada estranho na casa antes do incidente. 


Minni disse que náo era sangue, mas ferrugem e lama misturados com água que 
foram espirrados na casa por vapor de um aquecedor rompido no poráo. Ela deixou 


claro que, se fosse sangue, náo estaria mais na casa. 


Figura 9: trecho do livro. 


| learned that she and her husband had lived in the six-room brick 
house for twenty-two years and that they had never experienced anything 
unusual in the house prior to the blood incident. But when | questioned her 


closely about the blood stains, Mrs. Winston was quite adamant that it was 
not blood that had appeared in her house, but rather “rust and mud mixed 
with water” that she said was sprayed into the house by steam from a 
ruptured hot water heater in the basement. (The fact that samples from the 


Mrs. Winston emphasized quite strongly to me that if the 
substance had actually been blood that she would not be willing to stay in 
the house anymore. | asked Mrs. Winston if she or her husband had ever 
experienced anything like this in the house prior to the incident and, 
specifically, whether she believed that her house was “haunted.” She 


5. A CASA SANGROU? O QUE AS IMAGENS DO LOCAL 


MOSTRAM? 


A casa jamais sangrou ou foi vista produzindo sangue exceto por Minnie. Tudo 
o que ocorreu foi que, na madrugada do dia 8 de janeiro, o casal encontrou múltiplas 


manchas de sangue pela casa, as quais não voltaram a aparecer depois daquele dia. 


Figura 10: localização da casa (https://www.google.com/maps/@33.7515765,- 
84.4242155,3a,88.9y,135.2h,98.31t/data=!3m6!1e1!3m411sc9is ZVMendIQd06Qw9uvg!2e0!7116384! 


818192?entry=ttu). 
€ 1114 Fountain Dr SW Q x =R "= 4 DA 


2725 


Morris Brown Dr SW 


le 


O casal posteriormente nega que havia sido sangue, e sim que um vazamento de agua 


com ferrugem e corante provocara a impressão de sangue. Porém, essas afirmações são 


falsas pois contrariam a própria análise do laboratório. 


Imagens de televisão da época (https: / /www.youtube.com/watch?v=Y1vU4fPsI qE) 


mostram as manchas de sangue na parede e no chão. A impressão que temos é que o 


sangue foi espalhado nas paredes e no chão a partir de uma bolsa de sangue. 


Figura 11: mancha de sangue. 


Figura 12: mancha de sangue. 


Figura 13: mancha de sangue. 
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Figura 14: mancha de sangue. 
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6. QUAL LINHA DE INVESTIGAÇÃO FOI ABANDONADA? 


Uma investigação independente 


(https: //www.lysator.liu.se/skeptical/newsletters/ Georgia Skeptic/GS07-01.TXT) 


trabalhou com arquivos de polícia e estudou outras possíveis explicações com base na 


hipótese de que alguém tenha espirrado sangue nas paredes como uma farsa. 


Os investigadores conversaram com H Walker, o tenente que liderou a investigação 
original. Ele afirmou que essa linha de investigação foi abandonada para evitar o 
constrangimento da família, mas haviam conflitos na família e duas pessoas tinham acesso 
à sangue humano: William era um paciente de diálise, e a filha do casal trabalhava em 


um hospital e presumidamente teria acesso à casa. 


Figura 15: trecho da investigação. 


According to Lt. Walker, family problems apparently existed which 
gave either the Winstons or their children a possible motive for 
perpetrating such a hoax. The Winstons conceivably had access to 
human blood because Mr. Winston was a kidney dialysis patient, 
leading some people to suggest that one or both of the Winstons 
might have hoaxed the blood in order to get more attention from 
their children. However, Lt. Walker stated that the Winstons’ 
daughter worked in a hospital and also had access to human blood. 
Therefore it has also been hypothesized that the Winstons’ children 
could have hoaxed the blood in order to have their parents legally 
declared incompetent for financial reasons. Because there had been 
no homicide, and to spare the Winston family possible additional 
embarrassment, the Atlanta Police opted not to further pursue the 
investigation. 


Para o casal, forjar o sangue seria justificável para ganhar atenção dos filhos e, 


para a filha, para expulsar os pais de sua residência. Para ambos, forjar o sangue 


proporcionaria um conflito externo a ser resolvido, ao invés de brigas familiares. 


Se alguém forjou o sangue, o chafariz poderia ser explicado pelo ar presente nos 
vãos do piso do banheiro saindo após o sangue ser depositado, ou por mera mentira 


por parte do casal. 


Um artigo (https://www.trulyadventure.us/blood-house) apresenta, sem citar fontes, 


que um dos detetives investigou bancos de sangue e não localizou nenhuma falta. Porém, a 
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investigação não foi feita diretamente em hospitais após pacotes de sangue serem 


liberados, ou em lotes que, por alguma razão, haviam sido descartados. 


Como o casal chamou a polícia e pacientes de diálise não possuem tanto acesso a 
pacotes de sangue quanto trabalhadores da saúde, é provável que a filha tenha sido a 
responsável. A decisão do casal em mudar sua versão pode ter sido consequência de 


descobrir a verdade e ter resolvido o problema internamente. 
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7. O QUE OCORREU COM O CASAL? 


William Winston faleceu dois anos depois, mas Minnie Clyde faleceu apenas em 


2015, aos 104 anos (https://www.wgmurrayandson.com/obituary/MrsMinnie-Winston). 


Figura 16: obituario de Minnie. 


Minnie Clyde Winston formerly Foreman 


Born 11 Jun 1910 in Alabama, United States ? 


Daughter of [father unknown] and Lizzie Lee (Winston) Foreman ANCESTORS 


Sister of Lorenza Winston and Roosevelt Winston 
Wife of William Winston — married [date unknown] [location unknown] 


Mother of Vivian (Winston) Simmons DESCENDANTS 


Died 9 Apr 2015 at age 104 [location unknown] 


Profile last modified 24 Sep 2022 | Created 30 May 2022 
This page has been accessed 46 times. 


Biography 


Minnie (Foreman) Winston is a 


Lizzie Lee Winston. Lizzie Lee was the daughter of Stonewall Winston, part of US Black heritage. 


who was the son of Anthony Winston. Minnie Clyde married William 

Winston. William Winston was the son of Hope Winston who was the son of Barbara Winston. Barbara had been 
enslaved by Winston-1316 Thomas Winston. There is reason to suspect the family of Anthony Winston had been 
enslaved by the same family. 


Minnie Clyde Foreman was the daughter of Lucious Foreman and > 


As filhas do casal são Vivian Winston e Betty Winston, mas ha muitos homônimos 


para sermos capazes de localiza-las. 
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8. A CASA ESTÁ CONECTADA COM OUTROS INCIDENTES? 


O mesmo portal (https://www.trulyadventure.us/blood-house) também afirmou, 


sem evidências, que a casa era habitada por Albert Thompson, um homem negro que foi 
atropelado e ferido gravemente por um motorista branco, o qual foi indiciado. Falhamos 
em encontrar confirmações disso 
(https: //www.google.com /search?q=022Albert+'ThompsonY22+%221114+fountainY22 
&sca_esv=b808198245de4d08&sxsrf=ACOVn081I7GF7HEGqukm692WFDBdlAbPZmw 
%3A1711341256737&ei=yP4AZuy VL] V1sOP- 


aEmA8&udm=&ved=VahUKEwjsmcn9yo6FAxWY qpUCHXs7AfMO4dUDCBA&uact= 
5&oq=%22Albert+Thompson%22+%221114+fountain%22&es_ lp=Egxnd3Mtd2l6LXNic 
nA¡IS[BbG]IcnQgVGhvbXBzb24iICI£¿MTE0OIGZvdW50YWlul¡IPECEYOAEyBRAhGKA 
BMgUQITRigATIFECEYoAFI1gNOOViBAnABeACQAQCYAYcBoAGGAqoBAzAuMrg 
BA8eBAPgBAZeCAgACigk Y AwCIBgGSBwMwL¡KgB68]8sclient=gws-wiz-serp e 
https://www.newspapers.com/seatch/?query="22Albert%20Thompson%22%20%221114 
%20fountain%22). 


Porém, é sabido que, dias antes ma mesma regiáo, um homem negro foi 
assassinado — e a investigacao do mistério na casa foi, inclusive, deixada de lado em fungáo 


desse e de outros homicídios. 


Há quem suponha que a casa estivesse sangrando pela comunidade negra da regiao, 
mas, mais uma vez, a casa jamais foi vista sangrando propriamente. Além disso, essa é 


uma metáfora e náo um argumento falseável. 


16 


9. UM EXORCISMO FOI CONDUZIDO PARA EXPULSAR UM 


DEMÔNIO DA RESIDÊNCIA? 


O mesmo portal (https://www.trulyadventure.us/blood-house) conta como Minnie 


realizou uma espécie de exorcismo pata livrar a casa de um demônio. Porém, isso também 
não é sustentado por nenhuma fonte, algo bastante estranho para uma história que 


envolve, até mesmo, repórteres — esses acharam que os gritos de Minnie eram para eles. 


Figura 17: trecho do artigo. 


Minnie screamed, “I don't want nothing more to do with it!” She faced the living 


room, where blood had been pouring over the baseboards. “Just leave us alone!” 


The blood drops grow into replicas of the Blood Seed Demon. Now there are four 
demons, six, eight... each creature poised to attack, surrounding the Warrior and 
her dwindling allies... 


Reporters hearing the screams tried to see inside, some assuming that the Winstons' 
admonishments were directed at them. 


Get away from here! 
Leave us alone! 


No blood in this house! 


Na pratica, o portal em questao provavelmente produziu um artigo embelezando 
a história original com toques de ficção — caso contrário, evidências seriam 


apresentadas. 
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10. CONCLUSÕES 


Assim, temos um caso no qual é difícil chegar a uma conclusão permanente porque o 
caso ocorreu no passado, não foi devidamente investigado e as provas não mais 


sobrevivem. 


Porém, somos forçados a aplicar a Navalha de Occam, princípio pelo qual a 
explicação mais simples é a que deve ser considerada até que novas evidências que a 
desbanque surjam. De acordo com esse princípio, a hipótese de uma farsa parece a mais 


provável, dado que: 


a) Mesmo que o casal fale a verdade, tudo que foi testemunhado é compatível com 


uma farsa perpetrada pela filha. 


b) Nenhum fenômeno inexplicável por fatores mundanos foi de fato observado. A 
casa não foi vista produzindo sangue em nenhum momento, e o chafariz, se 


ocotreu, é explicado pelo ar saindo dos vãos do piso. 


Dessa forma, até que surjam novas evidências, é prudente considerarmos que o caso 
foi produto de uma farsa perpetrada no dia 8 de setembro de 1987 por um dos 
membros da família, provavelmente a filha (que tinha acesso a sangue no hospital) em 


nome de seus próprios interesses, mais especificamente, remover o casal da residência. 


Essa hipótese, apesar de prejudicar a reputação da família, é a que requer menos 
premissas no momento e que deve permanecer. Ao negar que tenha havido sangue em 
qualquer momento apesar dos resultados de laboratório, a família não colabora com a 


solução do mistério, mas apenas o perdura. 


